PHARES ET APPAREILS D'ECLAIRAGE.

,\3 XVIII (B). verses conditions est celle de trois lentilles cylindriques tournant au-
tour d'un appareil dioptrique a feu fixe et faisant une revolution entiere
en i 2 minutes.

M. Arago propose de nouveau de nommer la nouvelle espece de
pharesrjWj? a courtes eclipses, en raison du pen de d.ur<$e des Eclipses
par rapport a celie de la himiere fixe.

La Commission'adopte cette denomination.

M. de Rossei recommence 1'exposition detaill^e de :la distribution
des phares sur les cotes de France.........................e doit pas compter sur I'augmentation (riuteiisil/i de
